LEOPOLD STEPAN 


Ślusarz rewizyjny c. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 25, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 14 czerwca 1902 r. 


W ciężkim smutku pozostali rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, 
Znajomych oraz pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się w poniedziałek 
dnia 16 b. m. o godzinie 5 popoł. z domu żałoby pod L. 5 przy ulicy Bosackiej, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 17 czerwca b. r: o godzinie 9 rano w kościele św. Mikołaja. 


zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika L. 6. 


